iiiiii0iiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimim:imi:iimmmiiiiim¡iiimi!!;:ímuiiiiimimiÍHiui 

PROSPECTO 


¡ EMPRESA  ELÉCTRICA 


GUATEMALA 


1895. 


GUATEMALA, 

E Tipografía  “La  Unión”  Octava  Calle  Poniente  Jiúm.  C. 

iiimiiiiniKimumiiiiiimiiMiiiimiHiimmiimiiiiiiiiiiiimmiiiimniiiiiiiiiumiiii 


iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(iiiiiiiitiiiiiii]tiiEiiiiii!iiiiiiiiiiiuiiiiii¡itiiiiiiiiiim¡iiiiiiiiili¡i:iiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiniimiii 


PROSPECTO 


DE  LA 


EMPRESA  ELÉCTRICA 

DE 

GUATEMALA 


1895. 


GUATEMALA, 


Tipografia  “La  Unión"  Octava  Calle  Poniente  Núm.  li. 


I 


ñ Li  PÜBliICO 

PROSPECTO 

DE  LA  EMPRESA  ELECTRICA  DE  GUATEMALA 

* _^r^_ 

La  Junta  Directiva  que  suscribe  pone 
en  conocimiento  del  Público,  que  debien- 
do próximamente  empezarse  á tender  en 
las  calles  de  esta  capital  la  red  de  alam- 
bre para  alumbrado  y fuerza  motriz  eléc- 
tricos, se  suplica  á las  personas  que  de- 
seen suscribirse  á focos  incandescentes, 
focos  de  arco,  ó fuerza  motriz,  se  presen- 
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ten  en  las  oficinas  de  la  Empresa,  9?  ave- 
nida Sur  N?  34,  á verificar  esa  suscripción 
hasta  el  día  30  de  Marzo  venidero. 

Pedidos  que  se  hicieran  después  del 
plazo  prefijado  se  atenderán  tan  solo  hasta 
donde  alcanzen  los  elementos  de  la  Em- 
presa, pero  sin  que  esta  quede  obligada  á 
la  instalación  gratuita  de  que  habla  el 
inciso  1?  de  las  Bases  Especiales. 

Guatemala,  febrero  28  de  1895. 

Antonio  de  Aguirre,  Víctor  Matheu  ZM 

DIRECTOR  Io  DIRECTOR  2°  + 

Enrique  Neutze. 

GERENTE  INTERINO 


BASES  GE^ERAIiES 


A Sobre  Alumbrado. 


1?  -La  primera  instalación  tanto  Je 
luces  de  arco,  como  de  focos  incandescen- 
tes, se  hará  por  cuenta  de  la  Empresa. 

29  — Cambios  posteriores  en  la  instala- 
ción de  focos  y aumento  ó disminución 
de  ellos  se  verificará,  cobrando  la  Empre- 
sa al  consumidor  los  gastos  que  á ella 
misma  originen  tales  reformas. 
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3? — En  las  instalaciones  de  que  habla 
el  inciso  1?  no  están  comprendidos  los 
objetos  en  que  se  pretenda  fijar  los  focos 
de  arco,  ó las  bombillas  incandescentes, 
tales  como  brazos  de  pared  ó de  colgar, 
candelabros,  lámparas  de  pié  ó de  mesa, 
arañas,  reflectores,  postes,  etc. 

4:9 — La  reposición  de  carbones  para  los 
focos  de  arco  será  por  cuenta  de  la  Em- 
presa, pero  la  reposición  de  bombillas 
incandescentes  será  por  cuenta  del  con- 
sumidor. 

5? — Los  precios  fijados  por  la  Empre- 
sa son  los  siguientes: 

(a)  Focos  de  arco: 

de  450  bugias  de  fuerza  á $ 20  por  mes 
700  94 

77  • VV-'  77  77  77  77  77  77  7 7 

„ 900  „ „ „ „ „ 27  „ „ 

„ 1200  „ „ „ „ „ 30  „ „ 

ib)  Luces  incandescentes  de  16  bugias 
de  fuerza: 
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de  1 á o luces  á $ 8-00  cada  luz  por  mes 

„ 4 „ 6 „ „ „ 2-50  „ ,,  „ „ 

„ 7 „ 15  „ „ „ 2-25  „ „ „ „ 

„ 18  y más  „ „ „ 2-00  „ „ ,,  „ 

(c)  — Luces  incandescentes  de  25  y 82 
bugías  tienen  el  aumento  de  precio  que 
les  corresponde  en  proporción  á la  tarifa 
para  las  luces  de  16  bugías. 

„ 6V — El  uso  de  las  luces  tan  solo  se  per- 

mitirá desde  el  anochecer  hasta  el  ama- 
necer. 

7?— Sobre  precio  de  instalación  de  lujo, 
• ó sean  instalaciones  de  las  que  no  se  quie- 

ra usar  diariamente,  sino  tan  solo  en  oca- 
siones festivas  etc.  hay  que  celebrar  en 
cada  caso  convenio  especial  con  la  Em- 
presa. 

89—  El  cobro  se  verificará  por  trimes- 
tres adelantados,  pero  no  se  hará  efectivo 
sino  desde  el  dia  en  que  la  Empresa  ya 
proporcione  luz,  aunque  con  alguna  ante- 
rioridad tengan  que  ejecutarse,  como  se 
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pretende,  las  instalaciones  de  las  lámparas 
y focos. 

B. - Sobre  Fuerza  Motriz. 

9?— Para  la  instalación  de  motores  se 
observará  lo  siguiente:  Será  por  cuen- 
ta de  la  Empresa  la  colocación  de  los 
alambres  conductores,  pero  por  cuenta  del 
consumidor  el  valor  del  motor  y de  su 
instalación. 

10?— No  siendo  posible  tener  una  exis- 
tencia suficiente  de  motores  para  llenar 
desde  luego  los  pedidos  de  todos  los  in- 
dustriales de  Guatemala  que  quieran  ha- 
cer uso  de  ellos,  es  necesario  que  los  pe- 
didos se  hagan  con  anticipación  bastante, 
á fin  de  hacer  venir  de  Europa  lo  que  no 
hubiere  en  el  almacén,  que  para  el  caso 
establecerán  en  esta  los  Señores  Siemens 
y Halske  de  Berlín.  Los  pedidos  se  harán 
entre  tanto  en  las  oficinas  de  esta  Em- 
presa. 
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11? — De  acuerdo  con  los  Señores  Sie- 
mens y Halske  los  motores  se  pagarán  ó 
al  contado  con.  10^  de  descuento,  ó en 
prorratas  mensuales  que  no  excedan  de 
diez. 


129  — Los  precios  que  la  Empresa  co- 
brará por  fuerza  motriz  son  los  siguientes: 
Por  1 caballo  de  fuerza  $ 30  mensuales 


2 caballos  „ 

3 á 4 ,,  „ 

7iál0„  „ 
15  á 20  ,,  ,, 

25  y más  „ ,, 


„ 25  c /u  al  mes 
90 

n ??  ??  jj 

„ie  „ „ „ 

11  „ ,,  ,, 

11  10  „ „ „ 


13  — Se  entiende  que  los  motores  so- 


lamente podrán  usarse  desde  las  6 de  la 
mañana  basta  las  6 de  la  tarde. 


14?  El  valor  de  cada  electromotor 
inclusive  aparatos  iniciador  y suspende- 
dor,  será  el  siguiente: 
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1 

caballo  de  fuerza . . . 

450. 

2 

caballos  ,,  ,,  . . . . 

600. 

8 

57 

55  55  * • • 

• ■ 55 

700. 

5 

55  55  * ' * ’ 

. ■ ,, 

990. 

n 

55 

55  55  ■ ’ ' 

■ 55 

1,150. 

10 

55 

5 5 5 5 

■ )i 

1,400. 

15 

55- 

55  55  • ‘ 

• 55 

2,000. 

20 

55 

55  55  * • • • 

2,500. 

25 

55 

55  55  ' ’ ' 

* * 55 

3,000. 

etc.  etc.  etc.  ? 

159—  Cuando  el  consumidor  pretenda 
hacer  uso  de  los  motores  durante  la  noche 
celebrará  contrato  especial  con  la  Empre-  | 

sa  á precios  convencionales. 

16? — No  se  proporcionará  fuerza  mo- 
triz los  Domingos,  pero  sí  los  demás  dias 
festivos  de  calendario. 


BASES  GEflERAliES 


17? — La  Empresa  Eléctrica  tendrá  de- 
recho de  mandar  á sus  empleados  á ins- 
peccionar y revisar  las  instalaciones,  ya 
sea  de  alumbrado  ó de  fuerza  motriz,  á 
cuyo  efecto  los  consumidores  tendrán  la 
obligación  de  franquearles  el  paso  á las 
habitaciones  en  que  aquellas  se  encuen- 
tren. 

18? — Será  obligación  del  consumidor 
de  dar  aviso  inmediato  á la  Empresa  de 
cualquier  desperfecto  que  note  en  sus 
instalaciones,  para  que  esta  pueda  corre- 
gir el  mal. 

19? —Cualquier  compostura  será  hecha 
gratis  por  la  Empresa,  siempre  que  sea 
de  su  dependencia  y que  el  desperfecto 
no  sea  causado  intencionalmente  ó por 
descuido  del  consumidor,  en  cuyo  caso 
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este  tendrá  que  reembolsar  á la  Empresa 
de  los  gastos  que  haya  ocasionado. 

20a — No  se  permitirá  que  personas  ex- 
trañas sean  encargadas  de  composturas 
ó arreglos  de  instalaciones  que  esten  sur- 
tidas de  corriente  eléctrica  de  la  Empre- 
sa, sino  que  precisamente  empleados  de 
ella  deben  ser  los  que  ejecuten  tales 
obras.  En  contraviniendo  á este  artículo 
cesará  por  parte  de  la  Empresa  Eléctrica 
toda  garantía  y todo  compromiso  para 
con  el  infractor. 

21° — En  caso  de  que  el  consumidor  no 
cumpla  con  sus  pagos  á la  Empresa,  ésta, 
sin  más  aviso,  tendrá  derecho  de  cortar 
al  moroso  la  corriente  eléctrica  de  que 
hacía  uso. 

22  — Modificaciones  á este  prospecto 
se  pondrán  en  conocimiento  del  consumi- 
dor, pero  no  podrán  entrar  en  vigor  sino 
á los  tres  meses  de  publicadas. 

La  Empresa  Eléctrica  de  Guatemala, 


